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  مقاطع المجالس الفقهية

  هل يجوز للمرأة استعمال حبوب منع الحيض حتى لا تفطر في رمضان؟ من فتاوى المجلس الفقهي 67

  محمد هشام طاهري


  
  يقول هل يجوز للمرأة استعمال حبوب منع الحيض حتى لا تفطر في رمضان الجواب نعم يجوز للمرأة ان تستعمل الادوية التي تمنع نزول الدورة الشهرية حتى تصوم رمضان كاملا وتقوم رمضان كاملا هذا امر مباح. سواء بالحبوب او الاعشاب او اي نوع من الادوية
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